ALEKSANDER CENGLER 


urzędnik Magistratu m. Krakowa, 


przeżywszy lat 66, po długiej i ciężkiej: chovohieicapatrzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia:12 kwwietmia 1901 r. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się w niedzielę dnia 14 b. m. o godz. 4 popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 15 kwietnia b. r. o godzinie 10 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia J. K. Pekalskiezo w Krakowie. 


